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on le voit dans lay%\ 12. Les trois premiers occupent le quart dela
circonference, et leur distance est du huitieme de cette circonference;
les trois autres leur sont diametralement opposes (1). Les trous ne
penetrent point jusqu'a la surface inferieure, mais seulement au dela
du milieu 'de I'epaisseur. On a place dans Tarmille clivers thermo-
metres, en sorte que le centre du reservoir de chacun correspond^ au
milieu de I'epaisseur; on a ensuite rernpli avec du mercure les trous
oil Ton avait mis les thermometres; ceux qui restaient et qui n'avaient
pas de thermometres out aussi ete remplis avec clu mercure. On a
echauffe 1'anneau en plagant au-dessous une lampe d'Argant dont on

Fig. 12.

pouvait augmenter on diminuer la flamme. On observait la tempera-
ture de rappartement au moyen d'un thermornetre lihre; Fair etait
tranquille; on tenait echauffee une piece voisine clu lieu de 1'expe-
rience, et Ton entr'ouvrait, lorsqu'il etait necessaire, la porte de com-
munication avec cette etuve. On est parvenu ainsi a retenir dans un
tlegre fixe la temperature de 1'air. Le point au-dessous duquel on avait
rnis le foyer etait tres voisin d'un des thermometres places dansTar-
mille, ot Ton reglait continuellement 1'activite de la flamme en sorte
que ce thermometre marquait un degre fixe. En apportant beaucoup de
soin dans ces experiences, on est parvenu, apres des tentatives reite-
rees, a entretenir dans un etat fixe, pendant plus de cinq heures con-
secutives, la temperature de Fair et celle du thermomfetre voisin du
foyer. Les thermometres plus eloignes se sonteleves successivement;

(*} Le diamfetre totalpm est om,:ii5; le diam^tre mt6riear/zr est om,a93; l'6paisseur mn
est o^joad; la hauteur pq est om,o4o : pour chacua des trous le diam^tre est om.oi45; la
hauteur o"1,0170.

II.                                                                                                  9Fun de ses points a Faction d'une chaleur constante. On a place
